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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH FAVIGAS 
FAVIGAS COMPANY INTRODUCTION 


Công †y TNHH Fovigos (AVICAS) được thònh lộp với mục Tiêu †rở thònh nhờ cung cốp cóc giỏi 
phớp Khí & Khí hoó Lỗổng hòng đổu Việt Nam bằng việc cung cốp cóc lựa chọn tốt nhốt vò chốt 
lượng nhốt. 

Bước đồu, FAVIGAS đõ đọt được một†số mốc đóng ghi nhộn trong lĩnh vực: 

- Thiết kế, lốp đột, vận hònh, bẻo trì và sửa chữa hệ thống Khí công nghiệp (Oxy, Nitơ, CO2, 
Argon, Acetylene, khí hỗn hợp,...), hệ thống Khí dẫu mỏ hóa Lỏng - LPG, hệ thống Oxy y 
tế, hệ thống khí Nitơ vờ CO2 dùng trong đông lạnh trói cây và bảo quản thực phẩm. 

- - Dịch vụ thơnh lọc, làm lạnh, lùm sọch vờ kiểm †rd rò rỉ. 

- . Phânphối Gœslọnh: R22, R134o, R404A, R407C, Ró00g, 410A, 290, R32, R23, R507. 

-_. Cung cốp Khí công nghiệp (Lỏng & Khi): Oxy, Nitơ, CO2, Argon, Acetylene, Heli, Ethylene, 
Hycro, Khí độc biệt, Khí hỗn hợp, Nitơ & CO2thực phổm, Oxy y tế, Amonioc, Khí du mỏ hóa Lỏng - 
LPG. 

-_. Thiếtbị chuyên ngònh khí: Bồn khí, bỗn lSO, chơi khí, bình khí, van khí, điều p, dòn hoớ hơi, 
đường ống. 

Hoợt động với phương chôm “An Toàn - Chốt Lượng - Hiệu Quẻ” cùng đội ngũ kỹ sư vò kỹ 
†huột nhiều kinh nghiệm, FAVICAS com kết đem đến cho chủ dđồu †ư chốt lượng sẻn phổm vò dịch 
vụ tốt nhốt, các hệ thống được thi công với độ chính xức, an †oờn cdo, đảm bẻo tính thẩm mỹ, chế 
độ bẻo hònh vò bẻo trìtận tâm. 

FAVIGAS CO, LTD is es†ablished wiilh The godl'†Ø become the leading provider of €œs & Liquid 
solufionsin Vietnam by offering the highes† quGllity and bes† opiions. 
Inifially, FAVIGAShos achievedremrkoble successin: 

- . Designing, insfdlling, operoting, mdln†oining œng repoiring Indusirial Cos Systems like †hose 
of Oxygen, Niirogetí-Corbon Dioxide, Arđön, Aceiylene, Mixtufê gòs, e†c., LPC (Liquefied 
Petroleum Œos) System, Medicdl Oxygen €os System, Fruifs freezing & Foodl preservofion 
Sys†ems wilh Food-grade Niirogen and Cœrbon Dioxide. 

Purging, freezing, cleqning andlleok †esling services. 

Refrigeranis disfribution: It22, 134o, 404A, 407C, Ró00o, 410A, R290, R32, R23, R507. 

Indusirial gas supply (€œs & Liquid): Oxygen, Niirogen, Carbon Dioxide, Argon, Acetylene, 
Helium, Ethylene, Hydrogen, Specidliy goses, Mixture gœs, Food-grade Nilrogen, Food- 
grade Cdrbon Dioxide, Medlical Oxygen go», .Amonio, Liquefiedl Petroleum €os-LP. 
Indusirial gas equipmenf; Cryogenic s†orage †ank, ISO †ank, high pressure cylinder, valve, 
regulotor, vaporizer, pipeline sysiem. 

©n principle of 'Sofety - Qudlify - Efficiency". along with the professiondl engineer team, FAVIGAS 


gudrœnftees †o bring our prosoecfs the bes† qudlify of our produc†s œnd services, the highesỉ fidelify, 
sơfe†y and aesfhefics of†he systems“ insfdllafion, and fhe mos† devoted mơintenance. 
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SẢN PHẨM & DỊCH VỤ 
PRODUCTS & SERVICES 


Thiết kế & lắp đặt hệ thống Khí công nghiệp, Khí dầu mỏ hóa Lỏng - LPG, Oxy y tế 
Designing & installing Industrial gas, LPG (Liquefied Petroleum Gas). Medical Oxygen gas 


Cung cắp khí công nghiệp, khí đặc biệt, khí hỗn hợp, Nitơ & CO2 thực phẩm, Oxy y tế, LPG. 
Industrial gases, specialty gases, mixture gas. food-grade Nitrogen. food-grade Carbon Dioxide, Medical Oxygen gas. LPG. 


Thiết bị chuyên ngành khí 
Industrial gas equipment 
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CÔNG TY TNHH FAVIGAS 


MST: 3703001330 

Địa chỉ: Số 66, Đường DT7⁄1, Tổ 2, KP. An Hoà, P. Hoà Lợi, Tx. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 
Hotline: 0961 061 680 

'Wehsite: httns://favigas.com.vn I Email: info@favigas.com.vn 


